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b. więzień Oświęcimia, b. długoletni dyrektor Wodociągów Miejskich 
w Krakowie, profesor b. Szkoły Przemysłowej, profesor Technikum 
Chemicznego i wieloletni prezes b. Towarzystwa Sportowago „Wisła“ 


przeżywszy lat 58, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 10 listopada 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim 

do grobowca rodzinnego nastąpi w piątek 13 bm. o godz. 1536, 

na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim smutku 
pogrążeni: 

żona i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w sobotę dnia 14 b. m. o godz. ? rano 
w kościele PP. Norbertanek na Zwierzyńcu. 


